جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2108 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
نتائج الامتحانات العامة للدر اسة المتو سطة / الدور الا 
المديرية : الرصافة الثانية نج راسة المتوسطه / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 
المدرسة: متوسطة بغداد الاهلية للبنات 


]20600 [داتيايشر مص هسم | 75 | 81 | 7 | 28 | Mm | wm‏ 
2 ]2002 إرانيامصد قاد صيج ‏ | 57 | 74 | 0 | 6 | mm | mi‏ 
3 ]20602 إستاموفق فربدريج | 77 | 100 | 74 | 91 | e | mm‏ 
4 ]29220604 | شس باسل علي صيم ‏ | 50 | 67 | 60 | 5 | تسع ‏ | oa‏ 
5 | 20605 | ھاله علام فض كظم | 50 | 52 | 31 | 6 | o | u‏ 
6 ]606 | جنات مجيدحميد جاسم _ | 50 | 5 | 4 | 59 | o | uw‏ 







برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


